

Κθ35οη: 8ί9Β 
(θΓη&θεΜθϋ) 

Ι.οο3ΐίοη: ΑΙΙίθπΙ ΕΙΚηίΚο 
Τγρ09Γ3(ί0 I 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 22 

23 Ιανουάριου 2015 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ 7° ΤΜΗΜΑ 
Αριθμ. Διακ. 2/15 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 0 ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαί¬ 
σιο 4ετους διάρκειας, για την προμήθεια υγειονομι¬ 
κού - επιδεσμικού υλικού (αυτοκόλλητοι επίδεσμοι). 
(ΑΔ: 02/15), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή συνολικού προϋπολογισμού: επτακοσίων τριάντα 
εννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα δύο ευρώ και σαράντα 
λεπτών (739.142,40€), πλέον ΦΠΑ 13%, 

Αριθμός Δ/σμου: 02/15 και Αριθμός Διακήρυξης: 02 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοπΊίΙόθυδ.ρον.ρΓ του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν. 
□ΓοπιϋΙίθυε.αον.ςΓ. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των 
προσφορών η 19 Μαρ 15, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. 
Αποσφράγιση των προσφορών η 30 Μαρ 15 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10:00 π.μ.Έναρξη υποβολής προσφορών 
η 13 Μαρ 15, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. 

Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερι¬ 
νά στο τηλέφωνο 210-3483163 ΦΑΞ: 210-3459946. Υπεύ¬ 
θυνος επικοινωνίας: Τ/χης (ΠΖ) Γεωργίου Παρασκευάς. 

Κωδικός Δημοσίευσης στο ΦΕΚ. 

Η δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο θα γίνει την 23 Ιαν 15. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό Τύπο, βαρύνουν τον ανάδοχο αγαθών (ή πάροχο 
υπηρεσιών), ο οποίος και πρέπει να αναγράφει τη σχε¬ 
τική δέσμευση του με ιδιαίτερη αναφορά στην υπεύθυνη 
δήλωση των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στην Επίση¬ 
μη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η κατακύρωση των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκρι¬ 
ση της Υπηρεσίας 

Αθήνα, 21 Ιανουάριου 2015 
Ο Διευθυντής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 


( 2 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Αριθμ. 271 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς προκηρύσσει 
πρόχειρο μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο 

«Προμήθεια παράδοση και τοποθέτηση εξοπλισμού 
Η/Μ (θέρμανση/κλιματισμός νπν), ηλεκτρικής εγκατά¬ 
στασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ενεργητικής 
πυροπροστασίας και συστημάτων συναγερμού» με δι¬ 
καίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 10% επί της συνολικής 
δαπάνης για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΤΣΙΑΤΣΙΑΠΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΖΑΡΙ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Κωδ. Πράξης 2012ΣΕ01480179) του Ε.Π. 
«Μακεδονία - Θράκη 2007-2013» του ΕΣΠΑ, συγχρημα- 
τοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προϋπολο¬ 
γισμός χωρίς προαίρεση: 100.000,00 € (εκατό χιλιάδες 
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστο¬ 
ριάς 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙ- 
ΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 23/01/2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥ- 
ΚΡΙΝΗΣΕΩΝ: 05/02/2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

06/02/2015 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13/02/2015 και ώρα 15:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Εφορεία Αρχαι¬ 
οτήτων Καστοριάς, Μητροπόλεως 25, Καστοριά, Τ.Κ. 
52100, τηλ. 24670 88200, φαξ. 24670 29748 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο ανάδοχος θα αναλά- 
βει την προμήθεια, παράδοση και τοποθέτηση του εξο¬ 
πλισμού Η/Μ (θέρμανση/κλιματισμός Ν/ΡΝ/), ηλεκτρικής 
εγκατάστασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ενερ¬ 
γητικής πυροπροστασίας και συστημάτων συναγερμού 
για το αρχοντικό Τσιατσιαπά στην περιοχή Απόζαρι 
Καστοριάς. 
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Συγκεκριμένα απαιτούνται: 

Προμήθεια, παράδοση και τοποθέτηση εξοπλισμού 
Η/Μ (θέρμανση/κλιματισμός Ν/Βλ/), ηλεκτρικής εγκατά¬ 
στασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ενεργητικής 
πυροπροστασίας και συστημάτων συναγερμού 


α/α 

Περιγραφή 

μ/μ 

Ποσό¬ 

τητα 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

1.1 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

1 

Χαλκοσωλήνας εργοστασιακά μο¬ 
νωμένος κατά ΕΝ 12735-1 εξωτερικής 
διαμέτρου 1/4 ίπ πάχους τοιχώματος 
0,80 πιπι 

ΓΠ 

98,5 

2 

Χαλκοσωλήνας εργοστασιακά μο¬ 
νωμένος κατά ΕΝ 12735-1 εξωτερικής 
διαμέτρου 3/8 ίπ πάχους τοιχώματος 
0,80 πιπη 

ηη 

75 

3 

Χαλκοσωλήνας εργοστασιακά μο¬ 
νωμένος κατά ΕΝ 12735-1 εξωτερικής 
διαμέτρου 1/2 ίπ πάχους τοιχώματος 
0,80 πιπι 

ηη 

123,6 

4 

Χαλκοσωλήνας εργοστασιακά μο¬ 
νωμένος κατά ΕΝ 12735-1 εξωτερικής 
διαμέτρου 5/8 ίπ πάχους τοιχώματος 
1,00 πιπι 

ΓΠ 

94,9 

5 

Χαλκοσωλήνας εργοστασιακά μο¬ 
νωμένος κατά ΕΝ 12735-1 εξωτερικής 
διαμέτρου 3/4 ίπ πάχους τοιχώματος 
1,00 πιπι 

ηη 

7,5 

6 

Χαλκοσωλήνας εργοστασιακά μο¬ 
νωμένος κατά ΕΝ 12735-1 εξωτερικής 
διαμέτρου 7/8 ίπ πάχους τοιχώματος 
1,14 πιπι 

ηη 

5,6 

7 

Σύνδεσμος Υ (]οίηΐ) δικτύου σωληνώ¬ 
σεων πολυδιαιρούμενου - πολυζωνι- 
κού συστήματος νΒν 

τεμ 

23 

8 

Χαλκοσωλήνας γυμνός ευθύγραμ- 
μος εξωτερικής διαμέτρουί 1/8 ίπ 
πάχους τοιχώματος 1,27 πιπι 

ηη 

58,1 

9 

Σωλήνας πολυπροπυλενίου εσω¬ 
τερικών εγκαταστάσεων κτιριακής 
αποχέτευσης εξωτερικής διαμέτρου 
50 πιπι 

ηη 

27,65 

10 

Σωλήνας αποχέτευσης (αλφαδολά- 
στιχο) εσωτερικής διαμέτρου 6 πιπι 

ηη 

267,5 

11 

Σωλήνας αποχέτευσης κλιματιστι¬ 
κών μονάδων (σπιράλ) εσωτερικής 
διαμέτρου 20 πιπι 

ηη 

12 

12 

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμε- 
νου - πολυζωνικού συστήματος κλι¬ 
ματισμού (νΒν) ενδεικτικού τύπου 
ϋΑΙΚΙΝ ΡΧΙΟ-Ρ Ισχύος ψύξης 2,2Κνν 
& θέρμανσης 2,5Κνν 

τεμ 

2 


13 

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμε- 
νου - πολυζωνικού συστήματος κλι¬ 
ματισμού (νΒν) ενδεικτικού τύπου 
ϋΑΙΚΙΝ ΡΧΙΟ-Ρ Ισχύος ψύξης 2,8Κ\Λ/ 
& θέρμανσης 3,2Κνν 

τεμ 

2 

14 

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμε- 
νου - πολυζωνικού συστήματος κλι¬ 
ματισμού (νΒν) ενδεικτικού τύπου 
ϋΑΙΚΙΝ ΡΧΙΟ-Ρ Ισχύος ψύξης 3,6Κ\Λ/ 
& θέρμανσης 4,0Κνν 

τεμ 

1 

15 

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμε- 
νου - πολυζωνικού συστήματος κλι¬ 
ματισμού (νΒν) ενδεικτικού τύπου 
ϋΑΙΚΙΝ ΡΧίΟ-Ρ Ισχύος ψύξης 4,5Κ\Λ/ 
& θέρμανσης 5,0Κ\Λ/ 

Τεμ 

9 

16 

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμε- 
νου - πολυζωνικού συστήματος κλι¬ 
ματισμού (νΒν) ενδεικτικού τύπου 
ϋΑΙΚΙΝ ΡΧίΟ-Ρ Ισχύος ψύξης 5,6Κ\Λ/ 
& θέρμανσης 6,3Κ\Λ/ 

τεμ 

3 

17 

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμε- 
νου - πολυζωνικού συστήματος κλι¬ 
ματισμού (νΒν) ενδεικτικού τύπου 
ϋΑΙΚΙΝ ΡΧίΟ-Ρ Ισχύος ψύξης 7,1Κ\Λ/ 
& θέρμανσηςδ,ΟΚνν 

τεμ 

1 

18 

Εξωτερική μονάδα πολυδιαιρού- 
μενου - πολυζωνικού συστήματος 
κλιματισμού (νΒν) ενδεικτικού τύ¬ 
που ϋΑΙΚΙΝ ΒΧΥΟ-Τ Ισχύος ψύξης 
56,0Κνν & θέρμανσης 63,0Κ\Λ/ 

τεμ 

2 

19 

Εξωτερική μονάδα πολυδιαιρού- 
μενου - πολυζωνικού συστήματος 
κλιματισμού (νΒν) ενδεικτικού τύ¬ 
που ϋΑΙΚΙΝ ΒΧΥΟ-Τ Ισχύος ψύξης 
40,0Κνν & θέρμανσης 45,0Κ\Λ/ 

τεμ 

1 

20 

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμε- 
νου - πολυζωνικού συστήματος κλι¬ 
ματισμού (νΒν) ενδεικτικού τύπου 
ϋΑΙΚΙΝ ΡΧϋΟ-Α ισχύος ψύξης 1,7Κ\Λ/ 
& θέρμανσης 1,9Κ\Λ/ 

τεμ 

1 

21 

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμε- 
νου - πολυζωνικού συστήματος κλι¬ 
ματισμού (νΒν) ενδεικτικού τύπου 
ϋΑΙΚΙΝ ΡΧϋΟ-Α ισχύος ψύξης 4,5Κ\Λ/ 
& θέρμανσης 5,0Κ\Λ/ 

τεμ 

3 

22 

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμε- 
νου - πολυζωνικού συστήματος κλι¬ 
ματισμού (νΒν) ενδεικτικού τύπου 
ϋΑΙΚΙΝ ΡΧϋΟ-Α ισχύος ψύξης 5,6Κ \Ν 
& θέρμανσης 6,3Κ\Λ/ 

τεμ 

2 

23 

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμε- 
νου - πολυζωνικού συστήματος κλι¬ 
ματισμού (νΒν) ενδεικτικού τύπου 
ϋΑΙΚΙΝ ΡΧ30-Ρ ισχύος ψύξης 7,1Κ\Λ/ 
& θέρμανσης 8,0Κ \Ν 

τεμ 

1 
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12 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλε¬ 
κτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 
\Λ/Ε-3ΙΕΜΕΝ3 τριπολικός εντάσεως 
50 Α 

τεμ 

2 

13 

Σωλήνας διέλευσης καλωδίων για 
υπόγεια δίκτυα (Ι-ΟΡΕ) διαμέτρου 
40 πιπι 

πι 

45 

14 

Σωλήνας διέλευσης καλωδίων για 
υπόγεια δίκτυα (ΗΘΡΕ) διαμέτρου 
63 πιπι 

πι 

90 

15 

Σωλήνας διέλευσης καλωδίων για 
υπόγεια δίκτυα (ΗΘΡΕ) διαμέτρου 
90 πιπι 

πι 

41 

16 

Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό Διατομής 
5 X 6πιπι2 

πι 

98 

17 

Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό Διατομής 
5 X 10πιπι2 

πι 

21 

18 

Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό Διατομής 

5 X 16πιπι2 

πι 

42 

19 

Καλώδιο ΝΥΥ μονοπολικό Διατομής 

1 X 35πιπι2 

πι 

41 

20 

Καλώδιο ΝΥΥ μονοπολικό Διατομής 

1 X 70πιπι2 

πι 

164 

21 

Διακόπτης φωτισμού, ορατός Μονο¬ 
πολικός έντασης 10Α 

τεμ 

18 

22 

Διακόπτης φωτισμού, ορατός Διπο¬ 
λικός έντασης 10Α 

τεμ 

7 

23 

Αυτόματος διακόπτης ισχύος (κλει¬ 
στού τύπου), ονομαστικού ρεύματος 
160Α, θερμομαγνητικός 

τεμ 

1 

24 

Αυτόματος διακόπτης διαρροής, τρι¬ 
φασικός (τετραπολικός), ονομαστικής 
έντασης 40 Α 

τεμ 

4 

25 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλα¬ 
στικός σπιράλ 13,5πιπι 

πι 

600 

26 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλα¬ 
στικός σπιράλ Ιδπιπι 

πι 

830 

27 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύ¬ 
βδινος ευθύς Ιδπιπι 

πι 

290 

28 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύ¬ 
βδινος ευθύς 29πιπι 

πι 

67,5 

29 

Γειωτής τύπου "Ε" από 1 στοιχείο "Π" 
και 2 στοιχεία "Γ" από χαλύβδινες 
θερμά επιψευδαργυρωμένες πλάκες 
κατά ΕΝ 50164-2 

τεμ 

1 

30 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς 
τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη 

πι3 

12,83 

31 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκ¬ 
βραχισμών ή κατεδαφίσεων 

πι3 

11,93 


24 

Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμε- 
νου - πολυζωνικού συστήματος κλι¬ 
ματισμού (νΒν) ενδεικτικού τύπου 
ϋΑΙΚΙΝ ΕΧ5Θ-Ρ ισχύος ψύξης 11,2Κ\Λ/ 
& θέρμανσης 12,5Κ\Λ/ 

τεμ 

1 

25 

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο εσωτε¬ 
ρικών μονάδων πολυδιαιρούμενου 
- πολυζωνικού συστήματος κλιμα¬ 
τισμού νρν 

τεμ 

7 

26 

Θερμική μόνωση σωλήνων από συν¬ 
θετικό αφρώδες καουτσούκ πάχους 
13 πιπι εσωτερικής διαμέτρου 28 πιπι 

πι 

58,1 

27 

Εύκαμπτο καλώδιο μεταφοράς δε¬ 
δομένων με ηλεκτροστατική θωρά- 
κιση ϋΥΘΥ διπολικό διατομής 2 X 

1 πιπι2 

πι 

389,5 

12. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 

1 

Ηλεκτρικός πίνακας, επίτοιχος, 3 σει- 
ρών/18 στοιχείων ανά σειρά με φιμέ 
πόρτα 

τεμ 

3 

2 

Ηλεκτρικός πίνακας τελικής διανο¬ 
μής, επίτοιχος, μεταλλικός, 5 σει- 
ρών/24 στοιχείων ανά σειρά με πόρ¬ 
τα μεταλλική 

τεμ 

1 

3 

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 
X δθπιπι 

τεμ 

93 

4 

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος δι- 
ατομής 1,5 πιπι2 

πι 

1.583,6 

5 

Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος δι- 
ατομής 2,5πιπι2 

πι 

2.844 

6 

Ρευματοδότης ορατός τύπου 
5ΘΗΙΙΚΟ πλήρης τριφασικός με ου¬ 
δέτερο και επαφή γείωσης έντασης 
16 Α 

τεμ 

43 

7 

Ασφάλεια ΝΕΟΖΕϋ 25Α τριπολική 
πλήρης 

τεμ 

4 

8 

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλε¬ 
κτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 
\Λ/Ε-5ΙΕΜΕΝ5 μονοπολικός εντάσεως 
10 Α 

τεμ 

39 

9 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλε¬ 
κτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 
\Λ/Ε-5ΙΕΜΕΝ5 μονοπολικός εντάσεως 
16 Α 

τεμ 

18 

10 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλε¬ 
κτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 
ννΐ_-3ΙΕΜΕΝ3 τριπολικός εντάσεως 
25 Α 

τεμ 

4 

11 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλε¬ 
κτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 
ννΐ_-3ΙΕΜΕΝ3 τριπολικός εντάσεως 
32 Α 

τεμ 

1 
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32 

Σκυροδέματα μικρών έργων για κα¬ 
τασκευές από σκυρόδεμα κατηγορί¬ 
ας 016/20 

πι3 

2,65 

33 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 
Β5ΘΟΟ. 

^9 

265 

34 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

πι2 

11,96 


1.3. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 

1 

Πρίζα δικτύου 1 λήψης ΘΑΤΑΛ/ΟΙΟΕ 
Ρϋ45 κατηγορίας 5θ επίτοιχη ή χω¬ 
νευτή με το κουτί 

τεμ 

44 

2 

Καλώδιο νΟΙΟΕ/ΘΑΤΑ τύπου ΨΤΡ 
(ΙΙηδΝθΙύθά ΤννίεΙθά Ραίή κατηγορίας 
5θ, ορατό ή σε σχάρα ή σε σωληνώ¬ 
σεις, 4 ζευγών 

ΙΊΓΊ 

1.537,3 

3 

Καλώδιο νΟΙΟΕ/ΘΑΤΑ τύπου ΡΤΡ 
(ΕοίΙθό ΤννίδΙθό ?Ά\ή κατηγορίας 5θ, 
ορατό ή σε σχάρα ή σε σωληνώσεις, 
4 ζευγών 

ΓΪΊ 

45 


1.4. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

1 

Κεντρική μονάδα συναγερμού 8-64 
ζωνών 

τεμ 

1 

2 

Πληκτρολόγιο προγραμματισμού 
συναγερμού 

τεμ 

1 

3 

Φαροσειρίνα συναγερμού εσωτερι¬ 
κού χώρου 

τεμ 

1 

4 

Φαροσειρίνα συναγερμού εξωτερι¬ 
κού χώρου 

τεμ 

1 

5 

Ανιχνευτής κίνησης συναγερμού δι¬ 
πλής τεχνολογίας 

τεμ 

9 

6 

Μαγνητική επαφή συναγερμού 

τεμ 

2 

7 

Καλώδιο συναγερμού πολύκλωνο 
διατομής 6χ0,22πιπι2 

πι 

337 


1.5. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1 

Πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών 

τεμ 

1 

2 

Οπτικός ανιχνευτής καπνού 

τεμ 

25 

3 

Κομβίο (μπουτόν) πυρανίχνευσης 

τεμ 

5 

4 

Φαροσειρίνα πυρανίχνευσης εσωτε¬ 
ρικού χώρου 

τεμ 

4 

5 

Φαροσειρίνα πυρανίχνευσης εξωτε¬ 
ρικού χώρου 

τεμ 

1 

6 

Φωτεινός επαναλήπτης συστήματος 
πυρανίχνευσης 

τεμ 

9 

7 

Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη 
λυχνία, και συσσωρευτής Νί-Θό 

τεμ 

23 

8 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, 
φορητός γομώσεως 6 Ι<9 

τεμ 

13 


9 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άν- 
θρκα, φορητός γομώσεως 6 Ι<9 

τεμ 

8 

10 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, 
αυτόματος οροφής τοπικής εφαρ¬ 
μογής γομώσεως 12 Κ 9 

τεμ 

1 

11 

Εύκαμπτο καλώδιο (λεπτοπολύκλω¬ 
νο) Η05νν-Ρ (ΝΥΜΗΥ) διπολικό δια- 
τομής 2 X 1 πιπι2 

πι 

335,9 

12 

Εύκαμπτο καλώδιο (λεπτοπολύκλω¬ 
νο) Η05νν-Ρ (ΝΥΜΗΥ) διπολικό δια- 
τομής 2 X 1,5 πιπι2 

πι 

126,7 


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλ¬ 
λοδαπής ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται και λειτουρ¬ 
γούν νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με επάγγελ¬ 
μα σχετικό με το διαγωνιζόμενο αντικείμενο το έτος 
κατά το οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός. 

• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφο¬ 
ρές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο 
άρθρο 7 του Π.Δ. 118/07. 

• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα 
ή σε άλλο κράτος της μέλος της Ε.Ε. 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται πα¬ 
ραπάνω. 

• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη 
Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 
συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμή¬ 
θειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού 
έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

• Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα 
μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή επί του συ¬ 
νόλου. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Προϋπολογισμός 
χωρίς προαίρεση: 100.000,00€ (εκατό χιλιάδες ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους 
και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ¬ 
ξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 
2007-2013» του ΕΣΠΑ και ειδικότερα του «Περιφερεια¬ 
κού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 
2007-2013». 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Η παράδοση των υλικών και 
η έναρξη των εργασιών τοποθέτησης ορίζεται να γίνει 
συνολικά ή τμηματικά, σε χρονικό διάστημα δέκα (10) 
ημερών από την παραλαβή της έγγραφης παραγγελίας 
που θα αποστέλλεται στον προμηθευτή. Η ολοκλήρω¬ 
ση της παράδοσης του συνόλου των υλικών θα γίνει 
εντός χρονικού διαστήματος επτά (5) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοπιίίήθυε.ρον.ρΓ του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς 
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φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
νννννν.ρΓοπιίΙάθυδ.ρον.ρΓ, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την κα¬ 
ταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρού¬ 
σα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και δι¬ 
αδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλε¬ 
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η Διακήρυξη διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελί¬ 
δα της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καστοριάς 
νννννν.γρρο.ρΓ, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη νννννν. 
ρΓοπιίίάθυε.ρον.ρΓ. 

Καστοριά, 21 Ιανουάριου 2015 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας 
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΡΕΚΑ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Αριθμ. 1397 

Ο Δήμος Κομοτηνής διενεργεί Ηλεκτρονικό Ανοικτό 
Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή - χο- 
ρηγητή καυσίμων και λιπαντικών για την «Προμήθεια 
υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες 
του Δήμου Κομοτηνής, των νομικών του προσώπων 
ΔΕΥΑΚ, ΚΕΜΕΑ και των Σ.Ε. Α'/θμιας και Β7θμιας εκ¬ 
παίδευσης για το 2015» για ένα (1) έτος με δυνατότητα 
4μηνης παράτασης (ασκώντας το δικαίωμα προαίρεσης 
για το 2016), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
«Ενός εκατομμυρίου τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων 
τετρακοσίων έντεκα ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών» 
(1.336.411,14€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% μαζί με 
την προαίρεση 15%, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
174.314,50€ με το ΦΠΑ). 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 
φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 
παράδοσης του (παρ. 4 του άρθρου 41 και περ. α της 
παρ. 1 του άρθρου 42 του ΕΚΠΟΤΑ) νια τα καύσιμα, και 
τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυα- 
κής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙάΘυε.ρον.ρΓ του συστήματος. 

Η ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στη δι- 
αδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 16/01/2015 και 
η ημερομηνία έναρξης των προσφορών η 28/01/2015 και 
ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ορίζεται η 24/02/2015 και ώρα 10:00 π.μ. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι: Βενζίνη Αμόλυβδη 
ΟΡν 09132100 43.000 λίτρα (προαίρεση 6450 λίτρα), Πε¬ 
τρέλαιο Κίνησης ΟΡν 09134100 315.000 λίτρα (προαίρε¬ 
ση 47250 λίτρα), Πετρέλαιο Θέρμανσης ΘΡ\/ 09135100 
453.500 λίτρα (προαίρεση 68025 λίτρα) και Λιπαντικά 
ΟΡΝ/ 24951100 14600 λίτρα (προαίρεση 2190 λίτρα). 


Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνω¬ 
ρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται 
με την εμπορία και διάθεση καυσίμων, γεγονός που 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγ¬ 
γραφής στο οικείο επιμελητήριο. 

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο δι¬ 
αγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά, είτε για το σύνολο 
των τμημάτων/ομάδων ή για όσα τμήματα επιθυμεί. Δεν 
θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίνεται για 
μέρος μόνο των ποσοτήτων του τμήματος που συμ¬ 
μετέχει επί ποινή αποκλεισμού. Σε κάθε περίπτωση η 
προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά 
με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προ¬ 
ϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) είτε 
για το σύνολο της προμήθειας, είτε για το τμήμα που 
προσφέρεται από κάθε διαγωνιζόμενο και θα αφορά 
ολόκληρη την ποσότητα του τμήματος του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού, η οποία δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας συντεταγμένης με 
τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και τους Οργανι¬ 
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει δημοσιευ- 
θεί στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από 
14/01/2015 και θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνη¬ 
σης (ΦΕΚ), σε δύο οικονομικές εφημερίδες και σε δύο 
τοπικές εφημερίδες ημερήσιες και μία εβδομαδιαία. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια 
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το 
Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα του Δή¬ 
μου Κομοτηνής, Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Τ.Κ. 691 00 Κομοτηνή, 
Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2531352448-498. 

Η δαπάνη δημοσίευσης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξο¬ 
δα της δημοπρασίας βαρύνει/ουν τον/τους ανάδοχο/ 
αναδόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και 
του Ν. 3801/2009. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμ¬ 
βατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του δια¬ 
γωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε. 
ρον.ρΓ του Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ. 

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκρι¬ 
μένα στη διεύθυνση ΙιΙΙρΥ/νννννν,ΚοπιοΙίηί,ηΓ/ 

Κομοτηνή, 16 Ιανουάριου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

Αριθμ. 877 

Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥ¬ 
ΣΙΩΝ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 
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ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ) ΟΡν 33694000-1, από το 

ΠΠΥΥ 2013, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή. 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 126.320,16€ συμπ/νου 
ΦΠΑ. 

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών: 
από 25/02/2015 και ώρα 00:00 έως 05/03/2015 και ώρα 
16:00. 

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών θα γίνει την 
11-03-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. από την 
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, στο Γεν. Ογκο- 
λογικό Νοσ/μείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στο 
Καλυφτάκι. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο την 
Παρασκευή 23-01-2015. 

Αιτήματα-ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλ¬ 
λονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής 
που παρέχεται από δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
στην Διαδικτυακή πύλη του νννννν.ρΓοπιίΙίΐθϋδ.ρον.ρΓ του 
ΕΣΗΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωμα¬ 
τικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με 
το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. 

Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματοποιούνται αποκλει¬ 
στικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών 
που καθορίζονται στη διακήρυξη και θα απευθύνονται 
στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα 
που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως 
άνω προδιαγεγραμμένο. 

Ν. Κηφισιά, 20 Ιανουάριου 2015 
Ο Διοικητής 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

Αριθμ. 879 

Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΙΜΑ,ΤΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙ¬ 
ΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) ΟΡν 33621000-9 ΠΠΥΥ 2013 με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 124.092,87 € συμπ/νου ΦΠΑ. 

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών από 
25/02/2015 ώρα 00:00 έως 05/03/2015 ώρα 16:00 

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών και των τεχνι¬ 
κών προσφορών θα γίνει την 10-03-2015 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. από την Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού, στο Γ εν. Ογκολογικό Νοσ/μείο Κηφισιάς 
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στο Καλυφτάκι. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο την 
Παρασκευή 23-01-2015. 


Αιτήματα-ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλο¬ 
νται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που 
παρέχεται από δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στην Δι- 
αδικτυακή πύλη του νννννν.ρΓοπιίΙΙίθυε.ρον.ςΓ του ΕΣΗΔΗΣ. 

Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγ¬ 
γεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δη¬ 
λαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με 
το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματο¬ 
ποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός 
των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και 
θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το δια¬ 
γωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα 
που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως 
άνω προδιαγεγραμμένο. 

Ν. Κηφισιά, 21 Ιανουάριου 2015 
Ο Διοικητής 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 

Αριθμ. 878/20-01-2015 

Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοι¬ 
κτό Διαγωνισμό για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ¬ 
ΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡν 34121000-1ΠΠΥΥ 2013 

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Προϋπ/ 
μενης δαπάνης 90.264,030 συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών από 
11/02/2015 ώρα 00:00 έως 19/02/2015 ώρα 16:00 

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών και των τεχνι¬ 
κών προσφορών θα γίνει την 24-02-2015 ημέρα Τρίτη 
και ώρα ΙΟ.ΟΟπ.μ. από την Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού, στο Γεν. Ογκολογικό Νοσ/μείο Κηφισιάς 
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» στο Καλυφτάκι. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο την 
Παρασκευή 23-01-2015. 

Αιτήματα-ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλ¬ 
λονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής 
που παρέχεται από δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
στην Διαδικτυακή πύλη του νννννν.ρΐΌπΉΐΙιβυε.ςιον.οΓ του 
ΕΣΗΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωμα¬ 
τικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με 
το κείμενο των ερωτημάτων θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα πραγματο¬ 
ποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός 
των προθεσμιών που καθορίζονται στη διακήρυξη και 
θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το δια¬ 
γωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα 
που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως 
άνω προδιαγεγραμμένο. 

Ο Διοικητής 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ» 

Αριθμ. διακ. 23Π/ΠΠΥΥ2013/Π15 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και Γ. Ν. - Κ. Υ. Νάξου 
έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, καθώς και την 
4η/28-8-2014 απόψαση του Διοικητή του Γενικού Νο¬ 
σοκομείου Σύρου και Γ. Ν. - Κ. Υ Νάξου προκηρύσσει 


πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙ¬ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ)», προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης 32.200,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 12η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 ενώπιον επιτροπής. 

Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2281360321-322). 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γ ραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου (Πάροδος Φαιδ. Κουκουλέ, 
όπισθεν Γ. Ν. Σύρου, κτίριο ΚΕ. ΦΙ. Α πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ. 

Ερμούπολη, 20 Ιανουάριου 2015 
Ο Διοικητής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε μορφή ΡΥΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-τοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλεςτις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ. 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ή 11 ρ://νννννν. 6 ί. 9 τ - θ-γποΝ: \λ/θ 0 ιπ 331 θι·.θΙ@θ 1 . 9 Ι' 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08=00 ΜΕΧΡΙ 13=30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 

* 1 2000222301 1 50008 * - 












































































